Мот іп. MIECZYSLAW 


UMA 


NASZ NAJDROZSZY МА? I NAJLEPSZY TATUS 


B. GENERALNY PROJEKTANT WODOCIAGU KRAKOWSKIEGO, ODZNACZONY KRZY- 

ZEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI, ZLOTYM KRZYZEM ZASLUGI, 

ZLOTA ODZNAKA ZA PRACE SPOLECZNA DLA MIASTA KRAKOWA, ZLOTA ODZNA- 
KA HONOROWA NOT ORAZ INNYMI ODZNACZENIAMI 


po bardzo ciezkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, zasnal му Panu 26 czerwca 1980 roku, 


w wieku lat 67, pozostawiajac nas pograzonych w glebokiej zalobie і smutku. 


NABOZENSTWO ZALOBNE odprawione zosianie w kaplicy na cmentarzu Rakowickim we 
wtorek dnia 1 lipca br. о godz. 10.00, ро czym nastapi odprowadzenie Zmarlego na iwmiejsce 


wiecznego spoczynku: 


ZONA, CÖRKI I RODZINA. 


W.U.3.P. ,@ROMADA” 
GGdsial Ustug Kemunalmyeh „baur” 
ZAKLAD FOGRZUBOWY Nr 1 
men Kraköw, ul. Boh. Malingradu Y 


